Ind. kred Ludwik Edward Areisl 


radca Budownictwa Miejskiego w Krakowie 


przezywszy lat 43, zmart dnia 21 kwietnia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobu rodzinnego nastąpi w środę dnia 24 b. m. 
o godzinie 1°" po południu, o czym zawiadamia: 


zona, córeczka 1 syn. 


Nabożeństwo zalobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 25 b. m, o godzinie 8 rano w kościele paraf. sw. Szczepana. 
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